Günther Pucher 


Formgestalter, die für das Neuwerk im Zeitraum zwischen 1973 und 2000 tätig waren: 


(* 1932 + 2019) 


Hans-Joachim Schirrmeister (* 1944 7 1992) 


Ilse Decho 

Peter Smalun 
Jutta Schulz 
Werner Winkler 
Wilfried Kühn 
Horst Günther 
Hildegund Sell 
Heidi Rosemann 
Lutz Kirschmann 
Rose-Maria Techel 
Beate Stephan 
Birgit Fischer 
Karla Meyer 
Gunhild Dittmar 
Werner Uhl 

Antje Dietrich 
Steffen Schröter 
Ambrogio Rossari 


Ulrike Papenfuss 


Prof. Hans Theo Baumann 


Victor Colani 
Bettina Lotz 
Heinz Bräutigam 


Walter Röllig 


(* 1915 + 1978) 
(* 1939) 
(* 1947) 
(* 1909 + 1999) 
(* 1932 + 1988) 
(* 1923 + 2007) 
(* 1933 + 2022) 
(* 1941) 
(* 1955) 
(* 1941) 
(* 1955) 
(* 1961) 
(* 1962) 
(* 1956 + 2016) 
(* 1943 + 2007) 
(* 1965) 
(* 1957) 
(* 1943) 
(* 1963) 
(* 1924 + 2016) 
(* 1933) 
(* 1959) 
(* 1950 + 2019) 


(* 1923 7 2008) 


